wicedyrektor Państwowego 


Muzeum Zoologicznego, zna- 


komity badacz przyrody Ame- 


ryki Południowej, zmarł dn. 
29 kwietnia 1928 r. 


W jednym z następnych ze- 
szyłów naszego wydawnictwa 
zamieścimy życiorys i charak- 
terystykę działalności nauko- 
wej zmarłego, w osobie którego 
zarówno Muzeum nasze jak 
w ogólności nauka polska traci 
jednego z najbardziej zasłużo- 


nych swych przedstawicieli. 


r JAN SZTOLCMAN 


sous-directeur du Musée Zoo- 

logique Polonais, ćminent ex- 

plorateur de la faune de l’ Amé- 

rique du Sud, est décédé le 
29 avril 1928. 


La biographie et la caractć- 
ristique des travaux scientifi- 
ques du Defunt, qui fut un 
tres distinguć reprćsentant de 
notre Musée et un zoologiste 
de grand mérite, sera publiée 


dans nos ,„Annales''. 


http://rcin.org.pl 


